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Inteligenta artificiala 
a Google, scor 
impresionant la un 
examen de licenta in 
medicina 
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Gigantul tech Google a anuntat 
recent ca modelul sau de 
inteligenta rtificiald (Al) a 
obtinut un scor de 91,1% la 
examenul de licenta in medicina 
din SUA (USMLE). 


Rezultatele au fost prezentate la conferinta 
"The Check Up" organizata de Google la New 
York. 


5 motive pentru care barbatii 
incheie relatiile amoroase 


Taximetristii acuza Uber si Bolt de 
evaziune fiscala si functionare in ilegalitate 


Rafila: Nu cred ca plosnitele au informatia 
pana unde este Sectorul 5 si de unde incepe 
Sectorul 4 


Demers pentru incetarea luptelor intre Israel si 
Hezbollah in sudul Libanului 


Inteligenta artificiala a Google, scor 
impresionant la un examen de licenta in 
medicina 


Viitorul energiei depinde si de 
reinventarea rapida a fortei 
de munca 

Daniel Apostol 


Fantasma convergentei 
lonut Balan 


Lectia listei PSD-PNL pentru 
europarlamentare 
Serban Cionoff 
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inclusiv rationament avansat, intelegerea 
unui volum mare de context si procesarea 
mai multor modalitati (text, imagini, audio, 


video). 


"In urma cu aproximativ un an si jumatate 
am construit primul sistem de inteligenta 
artificiala capabil sa treaca un examen de 
licenta medicala numit MedQA al USMLE. 
Cel mai nou model al nostru, optimizat 
pentru. domeniul medical, a _ obtinut 
performante de ultima generatie in domeniul 
medical si a obtinut un scor de peste 91%", a 
precizat Greg Corrado, seful echipei de 
sanatate si inteligenta artificiala de la 
Google, conform EFE. 


A fost prezentata si un ecograf portabil cu 
Al, denumita "Maternal Health Ultrasound 
Al", care ofera informatii pentru interpretarea 


usoara a imaginilor cu ultrasunete, ceea ce 
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Informatiile pe care acest aparat, aflat in 
curs de dezvoltare, le poate furniza sunt, de 
exemplu, pozitia fatului. Un alt avantaj al 
acestui sistem este costul, de aproximativ 
3.000 de dolari, in timp ce un sistem ecograf 
traditional poate costa 300.000 de dolari. 


(sursa: Mediafax) 
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Urmariti Jurnalul si pe Google News 


1. A fost activat Planul Rosu de interventie 
in Campia Turzii. Pericol de intoxicatie la 
o fabrica din oras 
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we FAVGIIC ia vwpitaiui Uill IQs yu wile. Wi WV, Pill 


si Blocul Operator au ramas fara curent 


4. Schimbari importante pe piata muncii. 
Salariul obligatoriu in anunturile de 


angajare 


5. (P) Dimitris Rompis, CFO Coca-Cola 
HBC: Romania si Grecia au legaturi 
puternice, istorice si culturale, si valori 


comune 


Romanii 
pentru care 
pensiile vor 
creste cel mai 
mult. Anuntul 
lui Daniel 
Baciu: "Vor fi 
cresteri 
spectaculoase, 
de pana la 
90%!” 


Fata de 14 
ani, cu 
handicap 
mental, 
exploatata 
sexual la 
cabana 
"Printului 
Clisurii”. De 
ce este vizata 
de DIICOT si 


Cuma 
descoprit CIA 
buncarul 
secret din 
padurea de la 
Sinaia. A fost 
construit 
pentru 
ascunderea 
tezaurului 
Romaniei 


Cum s-au 
cunoscut, de 
fapt, Mirel si 
Andreea? 
Verisoara 
tinerei, 
declaratie 
sfasietoare 
dupa moartea 
studentei: "Nu 


Orasul din 
Italia care 
vinde case la 
doar 1 euro. 
Cum s-a 
ajuns ca 
locuintele de 
aici sa fie 
vandute cu 
aceasta suma 


Cum a reusit 
un barbat sa 
se 
pensioneze la 
36 de ani, 
dupa doar 10 
ani de munca, 
cu un venit 
lunar de 
cateva mii de 
euro 
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sunt cei 
retinuti 
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